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WATT 

MAGAS 

KOFFEIN- 

tartaumu 

SZÉNSAVAS 

rrAu 

dobozos; 
többféle 
250 ml 
(396 Ft/1 1) 


HEÍNEKEN 

5 ÖR 

dobozos 

0,4 1 

(497,50 Ft/1 1) 


urvASíY 

5ZARA?R05E 

FEUSZARAZ 


Ásványvíz 


RÖSE 

minőségi 
rosébor 
0,751 
(532F1/1 1 
(+ii.: 15 Ft^l 


szénsavas, 

szénsav- 

mentes, 

enyhén 

szénsavas 

1,51 

(4G Ft/1 1) 


LOVASS 


LŰVASSY 


ROSt 


VERDE 


■=icJJ=is> 


Érvényes: 2016 . 07.06 , szerdától 07.10 , vasárnapig, a hátlapon felsorolt 


SRAR 


markét 




RAR 


partner 


® JÓ HELY, JÓ ÁR, JÓ DÖNTÉS! 










$10 C(TRUS FRISS 
GYÜMÖLCSITAL, 
-NEKTÁR. 

többféle 
12-25% 
gyümölcs- 
tartam 
1 f 



COCA-COLA 

Coca-Cola, 
Coca- C óla Z erő, 
Coca-Cola Light 

f FANTA 
- NARANCS 
SZÉNSAVAS 
ÜDÍTŐITAL 
1,251 

(199,20 Ft/1 1) 



&OSSER 
NATÚR. 

RADLER, m L 

ALKOHOL-"' 

MENTES 
RADLER 

többié le; 
dobozos 
0,41 

(397,50 Ft/1 1) 



ZWACK 
UNÍCUM, 
UNIÓIM N£XT, 
UNICUM SZII-VA 

0,51 

(5.198 Ft/1 1) 



2.599. 


ROYAL 

0,7 I 

(3.427,14 Ft/1 I) 


fl 


gPjii 


JOHNNIE 
WALKER 
REDLABE L 
WHISKY 
0,71 

(5.570 Ft/1 1) 


'3EUIUU OMUT* 


SSr 


2 


399, 


1 



UFESTYLBS óvszer 

többféle; 3 db/csomag; 1 csomag 
(226,33 Ft/1 db helyett 150,67 Ft/1 db) 



2- T FIZET 

3- AT KAP! 

3 csomag vásárlása eseten 
csomagja: E70,- helyeit 


452. 


om 

SZÚNYOG- 

RiASZTÓ 

AEROSOL, 

rovarrjasztó 
FUMFAs SPRAY 

100 ml 
(7.990 Ft/1 1) 
Alkalmazza 
biztonságosan! 
Használat előtt 
mindig olvassa el 
a címkét és 
a használati 
útmutatót! 


799. 


% 







1 ! 1 

MMllim fci 1; ... 

1 1 



Akciós áraink az alábbi áruházakban érvényesek: 

■3222 : Siófok, Fő u. 156-160.; Szántód, Siófoki út 1; nyitva tartás: H-Szo,: $.30-22.00, V.: 7,00-20.00 

: Balatont enyves, Kölcsey- Pozsonyi út sarok; nyitva tartás: H-Sio.: 7.00-20.00, V.: 7.00-14.00 

: Fonyód, Ady Endre utca 9-11; nyitva tartás: H-Szo.l 6.30-22.00, V.: 7.00-17.00; Siófok, Szűcs y. 3.; nyitva tartás: H-£zo.: $30-22.00, V.: 7.00-18.00 

Engedményes kínálatunk a készlet erejéig érvényes. Araink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is festhet 
Az esetleges kivitelezési hibákért nem f eleiünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

J§ Óvjuk együtt környezetűiket! WWW.Spaf.llU 
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